NCISZEK BULIKOWSKI 


Doktor Medycyny, 
b. prymaryusz Szpitala powszechnego w Krakowie, Czlonek Tow. Lekarskiego Krak., 
ozdobiony Krzyżem „Virtuti Militari‘, 
Radca Arcybractwa Miłosierdzia, 


przeżywszy lat 77, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 12 Lutego 1882 r. 


Pogrzeb odbędzie sie we Wtorek dnia 14 b. m. o god. 3 po południu, z domu pod L. 12 przy ulicy Szewskiej, 
na który w żalu pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


[4 
odprawi się w kościele parafialnym św. Anny we Środę dnia 15 b. m. o godzinie 10. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


